St James Methodist 


St. James Methodist Church 


Churchville, Virginia 

1. Sarah Ann Lambert b. Dec 11, 1819 d. Feb 23, 1852 

Wife of David Lambert 
2. Christian Smith b. Sept 7, 1856 Aged 46 yrs 7 mns 5 ds 
3. David H. Bear b. Oct 27, 1839 d. Sept 1, 1861 
4. Henry J. Masincup b. 1822 d. 1862 
5. Susan C. Masincup b. 1831 d. 1909 
Surveyed by Alan Smith 119 
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